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kapelan cmentarza krakowskiego, 
przeżywszy lat 55, z tych 26 w Kapłaństwie, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
sw. Sakramentami, zmarł w dniu 4 grudnia 1092 r. 
Stroskana matka z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Przewielebne Duchowieństwo, Znajomych 1 pobożną Publiczność na 


pogrzeb, który się odbędzie we wtorek dnia 6 b. m. o godz, 10 rano po odprawionem Zalobnem Nabożeństwie w kaplicy 
cmentarnej, 


